15TH TITL COLLABORATIVE STUDY 


SAMPLE Cl 
CARLTON KS SP 


TPM 

PUFF 

WATER 

NICOTINE 

TAR 

(mg/cigt) 

COUNT 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

1.42 

6.78 

0.066 

0.143 

1.211 

1.74 

7.52 

0.153 

■Ena 

1.430 

1.60 

7.00 

0.051 

0.144 

1.405 

1.64 

7.20 

0.087 

0.161 

1.392 

1.78 

7.10 

0.043 

0.132 

1.605 

1.82 


0.075 

0.153 

1.592 

1.40 

7.38 


0.144 

1.172 

1.56 

7.10 

0.102 


1.328 

1.44 

7.06 

0.096 

0.133 

1.211 

1.58 

7.10 

0.114 


1.325 

1.58 

7.20 

0.079 

0.153 

1.348 

1.62 

7.00 

0.070 

0.155 

1.395 

1.60 

6.92 

0.074 

0.145 

1.381 

1.44 

7.00 

0.082 

0.152 

1.206 

1.80 

7.36 

0.065 

0.141 

1.593 

1.78 

6.88 

0.075 


1.550 

2.56 -x 


0.073 -x 

0.193 -n 

2.294 -t 

2.58 -x 


0.087 -x 

0.198 -n 

2.295 -t 

0.86 

6.96 

0.062 

0.146 

0.652 

1.06 

7.32 

0.020 

0.122 

0.918 


t = tar outlier per the M.A.D. test, 
n = nicotine outlier per the M.A.D. test, 
p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 


! 

TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave 

1.54 

7.11 

0.078 

0.145 

1.317 

S.D. 

0.25 

0.19 

0.029 

0.010 

' 0.241 

n 

18 

18 

18 

18 

18 


DOC CODE: P0622 


Page 3 of 10 


PM3000880967 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mgyk0001 















































































